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GOVERNOR 

TIMOTHY P. MURRAY 
UEUTENANT GOVERNOR 

JUDYANN BIGBY, MD 

SECRETARY 

JOHN AUERBACH 
COMMISSIONER 


The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 
William A. Hinton State Laboratory Institute 
305 South Street, Jamaica Plain, MA 02130 


10/01/2011 


Megan Mahoney 

Assistant District Attorney, Plymouth County 


Dear ADA Mahoney, 

Enclosed is the inlbmiation you requested in regards to Commonwealtli Included 

are copies of the following; 

1. Curriculum Vitae for Annie Dookhan and Lisa Glazer, 

2. Drug Analysis Laboratory Receipt. 

3. Control Cards with analytical results for samples 

4. Analysis sheets with custodial chemist’s hand notations and test results. 

5. GC/Mass Spectral analytical data for samples # 

Ajinie Dookhan was the custodial chemist and performed the preliminary testing and net weight for 
this sample. Lisa Glazer was the confirmatory chemist and analyzed the GC/MS data for this 
sample. 

If you have any questions about these materials, please call me at the number below. 


Sincerel 


Annie Dookhan 
Chemist II 
Dmg Analysis Lab 
.Jamaica Plain, MA. 02130 
{617)983-6631 
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Curriciihiuj Vitae 


Annie Klian (Dook)ian) 

Education: 

University of Massachusetts, Boston, Ma, Master of Science in Clieniistiy. 

University of Massachusetts, Boston, Ma, Bachelor of Science in Biochemistiy. 

Experience: 

2003 - present 

Chemist i. 11. Massacluisetts Department of Public Health, Drug Analysis Laboratory 

*Completed six-week training course conducted by senior staff within the Department of Public 
Health, Drug Analysis Laboratory. 

* Appointed Assistant Analyst by Assistant Commissioner of Public Health, 2004. 

*Responsible for the identification of illicit drugs to determine violations of harmftil and narcotic 
drug laws. 

*Trained in the use of complex analytical instrumentation, microscopes and balances for the 
purpose of dnig analysis. 

*Maintenance and repairs of all analytical instniments. 

^Responsible for the Quality Control of all analytical instruments, reagents and controls/standards. 
*Oversee the Quality Control/Quality Assurance program for the Dmg Lab. 

^Writing, revising and leviewing Standard Operating Procedures (SOPs) and Protocols. 

*Notaiy Public, 

*Qualified as an expert witness in Massacbusetts Courts and U.S, District Court 
2001 2003 

OC Analyst I. I L UMMS-Massachusetts Biologic Laboratory, QC Material Control 

*Completed proficiency ti aining conducted by a member ol' the staff within the MLB Quality 
Control and Quality Assurance Department. 

*Method Development for creating new teclmiques and enhancing vaccines for the QC Dept, and 
FDA. 

^Writing, revising and reviewing Standard Operating Procedures (SOPs). 

^Trained and supendsed new chemists and interns for the department. 

*Routiiie QC testing of products for the FDA. 

*Trained in the use of complex analytical instmmeiitation, and balances for the puipose of QC 
analysis for product and validation projects. 

^Calibration, preventive maintenance, QC and QA of analytical instiiimentation. 

^Complete testing of chemicals for Vendor Validation Project for the FDA, 

*Compendia] testing and inteipretation of the USP, ACS, FCC, AOAC, Merck Index, PDR, etc. 

Additional Training; 

Dept, of Justice - Forensics Professionals, (numerous tiainings) 

GLP/GMP training with Massachusetts Biologic Laboratory. 

QC/QA training according to FDA Codes and Regulations. 

GC and GC/MS trainings with Agilent Teclmologies and Restek. 

HPLC and LC/MS/MS trainings with Waters Cooperation. 

FTIR tiaining with Spectros. 

TOC training with MBL and Sievers. 

Association; 

American Chemical Society (ACS) 

Northeastern Association of Forensics Science (NEAFS) 



Curriculum Vitae 


Lisa A. Glazer 
Education 


Bachelor of Science Degree, CHEMISTRY January 2006 
UNIVERSITY OF NEW HAVEN 

Coursework included: Organic Chemistry, inorganic Chemistry, Quantitative 
Analysis, Instrumental Analysis, Physical Chemistry, Physics, Calculus 

Bachelor of Science Degree, FORENSIC SCIENCE January 2006 
UNIVERSITY OF NEW HAVEN 

Coursework included: Organic Chemistry, Quantitative Analysis, Instrumental 
Analysis, Physical Chemistry, Physics, Calculus, Biology, Criminal Justice and 
Forensic Science courses 


Employment ■ . . . 

Chemist I, II State Laboratory Institute (May 2007-Present) 

Massachusetts Department of Public Health 

Drug Analysis Laboratory 

> Responsible for the identification of substance to determine violation of the 
Massachusetts drug laws 

> Operate analytical instrumentation for the purpose of performing forensic 
drug analysis 

> Successfully completed an eight week training course in the analysis of drugs 
conducted by senior staff of the Department of Public Health, Drug Analysis 
Laboratory 

> Appointed an assistant analyst for the Department of Public Health, Drug 
Analysis Laboratory ip 2007. 

Laboratory Technician I (August 2006 - May 2007) 

University of Connecticut Chemistry Department - Storrs, CT 

> Prepared unknowns, chemical reagents and supplies for undergraduate 
chemistry courses 

> Set-up experiment demonstrations 

> Properly disposed of hazardous waste from the experiments 

> Made sure labs were being conducted safely 

> Kept track of student laboratory paperwork, inventoried glassware and 
chemicals and helped clean glassware 

Intern (September 2005 - November 2005) 

CONNECTICUT STATE POLICE. FORENSIC LABORATORY - Meriden, CT 

> Worked on a Pyrolysis Gas Chromatography project 

> Observed in the GSR testing, Forensic Biology, DNA, Questioned 
Documents, Biack and White Photo, Latent Prints, Firearms, Trace Evidence 
and Color Photo Units 
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PLEASE PRIT^T CLEARLY OR TYPE A1.L INFORMATION 


The Commonwealth of Massachusetts 

Executive Office of Health and Human Services 
Department of Public Health 

Boston Drug Laboratory State Laboratory Institute 

Tel {617) 983-6622 
Fax (617) 983-6625 


Amherst Drug Laboratory 
Tel (413) 545-2601 
Fax (413) 545-2608 


Boston Hours 


Amherst Hours 


8 : 00 - 11:00 
2:00 - 4:00 


DRUG RECEIPT 


9:00-12:00 

1:00-3:00 


City or Department: B^rockton Police Department 


Police Reference No,: 



Name and Rank of Submitting Officer: DONOHUE, PATRICK s 380 DOC # R013779 



To be completed by Submitter 
Description of Items Submitted 


1) PLASTIC BAGS UNK WHITE ROCK (QTY: 9) 

PLASTIC BAG UNK WHITE ROCK {S18389 ) 


To be completed by Lab Personnel 

Gross Weight Lab Number 




(py -— 













DRUG POWDER ANALYSIS FORM 



No. of samples tested: 


AGENCY r \cV.or\. ANALYST 

Evidence WL 





PHYSICAL DESCRIPTION: Gross Wt ( o,); 

O ‘-CYvvv.V:^. GrossWt ( )._^^ 

\‘^ Pkg.Wt:_ ■ 

NetWt:__ 


PRELIMINARY TESTS 
Spot Tests 

Cobalt 

Thiocyanate (*-) -V 

Marquis_ 

Froehde's_^ 

Mecke's 


MIcrocrvstalltne Tests 
Gold 

Chloride +, _ 

TLTA ( -)-V _ 

OTHER TESTS 


PRELIMINARY TEST RESULTS 
RESULTS ra t--x/? 

DATE g--)- u 


GC/MS CONFIRMATORY TEST 

RESULTS CoecAj^vP 
MS 

OPERATOR _ 

DATE 3 M I \ 


Revised 7/2005 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionNeth 
Integrator 


C: \msdchem\l\data\SYSTEM6\05_10__ll\787067 


11 May 2011 
BLANK 
ASD 
2 

DRUGS.M 
RTF 


1:07 


P; 


Abundance "fiC: 787067.D\data,ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


787067.D Fri Sep 23 08:33:40 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe t h 
Integrator 


C:\msdchemX1\data\SYSTEM6\0 5_10_11\787068.D 


11 May 2011 
COCAINE STD 
ASD 
51 

DRUGS.M 
RTE 


1:19 


Abundance TfC: 787068.b\cjata.ms 



Ret * Time Area Area % Ratio % 


4,920 1738811 100.00 100.00 
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787068.D 


Fri Sep 23 08:33:44 2011 


Page 1 







Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05_ 

_10_11\787068,D 


Operator 

Date Acquired 

11 May 2011 1:19 



Sample Name 

COCAINE STD 



Submitted by 

ASD 



Vial Number 

51 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C;\Database\SLI.L 

Minimum Quality; 

; 80 


C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 

; 80 

PK# RT 

Library/ID 

CASM Qual 


1 4,92 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 


000050”36-2 99 


Abundance 


80 


60 

40 

20 




42 


8)2 




105 


Average of 4.885 to 5.009 min.: 787068.D\data.ms (-) 
182 


152 


abl 221 241 


303 


272 


322341 372 402 430 453 479 


541 


T TTTTTT T ) I M n j T T fI I I 


I j 11 n ^ t i p i ^ r i n 11111 j i ^ ^ t ^ m 111 i i rpTr ;~ p i r ii T11 i f t > [ n 11 j'r'iTrp'rnyrri i j'riii j i < < t j i 

40 60 80 10012014016018020022024026028030032034036038040042044046 04805 00520540 


Abundance #29; COCAINE 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05 10 ll\787069.D 

Operator 

Date Acquired 

11 May 2011 1:32 

Sample Name 

BLANK 

Submitted by 

ASD 

Vial Number 

2 

AcquisitionMeth 

DRUGS.M 

Integrator 

RTE 


Abundance 

T!C: 7a7069.D\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


***N0 INTEGRATED PEAKS*** 


787069.D Fri Sep 23 08:35:37 2011 Page 1 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05__10_ll\78707D.D 

Operator : 

Date Acquired : 11 May 2011 1:45 

Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 70 

AcquisitionMeth: DRUGS ,U 
Integrator : RTS 


ASD 


Abundance TfC: 7^070.Dkiata.ms 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.152 

214788 

4,60 

6.26 

2.401 

210194 

4.50 

6.12 

4.150 

812116 

17,39 

23.66 

4,926 

3433140 

73,51 

100.00 
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787070,D 


Fri Sep 23 08:35:40 2011 


Page 


1 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Filer 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05 10 

11\787070.D 

Operator 

Date Acquired 

11 May 2011 1:45 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

70 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries; C:\Database\SLI,L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


2.15 C:\Database\NIST08.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 94 
2-Carbomethoxy-8-methyl-8“azabicycl 043021-26-7 87 
Bicyclo{3.3.l)nonane-2,6-dione 016473-11-3 43 


Abundance 


80 


60 

40 

20 


42 


Average of 2.122 to 2.217 min.: 787070.DWata.ms h) 
162 


82 122 


181 


Xi 


207 236 267 295 326343361 384 431 


484 51'; 


[/Vi 11 ij'T p IY|1 fTi I !"< I I rr rp ^ ^ - rrp i i t ji i i i j h n [■n-TTyT-r~?~i [ 11 tt'] n p i [ i m rp- r TT p m ] i t h i j m i rj ' T TT i [ h p t} ' 

m/z-> 40 60 80 100 120140160180 200 220 240260280 300 320 340 360 380 400 420440460480 500 


Abundance 


80 


60 

40 

20 


162 


#45192: Ecgonidine, methyl ester 


122 


rr] T n i i m 11 } ‘V-tA t' T i tl i \ \ Vtv 


m/z-> 


181 


0 Vrr] T'n i j m 11 } r m~p^ ^ -Y |\ - r FV|' T tVi j iK i i j ^ TVfj r TTTn -i t i rjr t r ] j i i r p j i i f T frrTi nut | ."r T y t ] 11 i i | i 

40 60 80 100 120140160 180 200 220 240 260 280 300 320 340360 380 400420 440 460480 500 


787070.D 


Fri Sep 23 08:35:40 2011 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05 

10 11\787070.D 

Operator 



Date Acquired 

11 May 2011 1:45 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

70 


AcquisitionMeth 

DRUGS,M 


Integrator 

RTS 


Search Libraries: C:\Database\SLl .h 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


2 2.40 C:\Database\NIST08.L 


Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

98 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

98 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

97 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


Pile Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05 

10 11\787070.D 

Operator 

Date Acquired 

^lMay20^ 1:45 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

70 


AcquisitionMeth 

DRUGS,M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


4.15 C;\Database\NIST08.L 

Levamisole 006649-23-6 99 
lTnidazo[2, 1-b] thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 99 
Levamisole 006649-23-6 98 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


73 


51 

aJi 


m/z--> 


101 


i 1 j.l 

I III in" 


121 


iIJi.jL. f. 

TTrpfTTTTir 


Average of 4.114 to 4.250 min.: 787070.D\data.ms (-) 


148 


204 


176 

fTTTT ^ 




224243262281 315 341 363 400 430 461 491 527 


rpT-ji JT! n I n 111 r 


40 60 60 10012014016018Q20Q22024Q26028030032Q34036038Q4004204404604805QQ520540 


Abundance 


#61883: Levamisoie 





yTT n-f.M , .[rMn-f-n , r ^ , . , . ^. j t- 

40 60 80 100120140 160180200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400420 440 460 480 500 520 640 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C: \msdchem\ 1 \data\SYSTEMS\05__10_1 l\787070.D 
11 May 2011 1:45 


ASD 
70 

DRUGS.M 
RTE 


Search 

Librax^ies : C: \Database\SLI. L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# 

RT Library/ID 

CAS# Qual 


4 4.93 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 



Abundance #29: COCAINE 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name ; C:\msdchem\l\data\sySTEM6\05_10_ll\78707l.D 

Operator : 

Date Acquired : 1; 58 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number ; 71 

AcquisitionMeth: DRUGS,M 
Integrator ; RTE 


Abundance 

4000000 




TIC: 787071 .DWata.ms 
4.|26 


3000000 







2000000- 


4.150 

i 




1000000 

0^ 

.r.-.. 



Jill 

■^T r-T-r-y i i i i | i > i > r'l-T i r 

j i IT t } 1 1 1 


2.01^ Z60 _3_.00 ZM 4.00__4.50 5.00 6^50 6*00_ 6,50 7_.00 7.50 8.0p_. 8.50 9J30 9,50 


Ret. Time Area Area % Ratio % 


2.152 

340927 

4.82 

7.38 

2.401 

422353 

5,97 

9,15 

2.460 

100667 

1,42 

2,18 

4.150 

1592702 

22,51 

34.49 

4.926 

4617527 

65.27 

100.00 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05_ 

_10_11\787071.D 

Operator 

Date Acquired 

11 May 2Q11 1:58 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

71 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTH 


Search Libraries; C:\Database\SLl.L 

Minimum Quality; 80 


C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 2,15 C;\Database\NIST08.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2-Carbomethoxy-8-methyl-8-azabicycl 043021-26-7 70 
5-Methyl-2-nitroaniline 000578-46-1 43 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

O' 


Average of 2.122 to 2.217 min.: 787071.D\data.ms (-) 
1$2 


42 


62 122 


TJT 




181 


203221 247 281 


TJT 


ryr 


Tyr 


ryr 




325342 375 401 429 449 479 

Tjr T ( i j I I ) p p-rTTT|“rrrT'^ i m t ^ > ^Tr■j■T-l i t | r 


m/H-> 40_60 80_100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 3 80 4 00 420 440 460 480 

Abundance #45192: Ecgonidine, methyl ester 


80 


60 


40 


20 


1$2 


122 


m/Z“*> 


1Q.5 

rr-rrrjTrrTjTW 




181 


rjTTTrp 


n-TT I ITTTTTT 


40 60 80 too 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\1\data\SYSTEM6\05_10_11\7 8 7 0 71,D 
11 May 2011 1;58 


ASD 
71 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08,L Minimum Quality; 80 

C:\Database\PMN_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.40 C:\Database\NISTOa.L 


Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

98 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

97 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

97 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/Z“> 


S2 


Average of 2.341 to 2,436 min.: 787071.D\dala.ms (-) 


42 




112 


140 


168 199 


i i. a L j I, , 228 251 281 327 357 383 417 4ri5 bW 

r| n I i'l n i i |'i i n |T'm Y '‘ r TTi | ^ ^ rrrp h ^ ^tt j ^ i -rr rprr i i |i m i n t u j' 111 i j 11 h j 111 ii | rrr r f i ii n jt 111 [ 11 rryT i n j tittj 


476 520 54' 


40 60 80 100120140160180200220240260280300320340360380400420440460480500520 


a2 


#58524: Ecgonine methyl ester 


Abundance 

80 
60 
40 

20 

0 1 1'i t-y i'i 1 i i T TY t ^ i m < y Trrr ]-T- m | m 11 [ n TT- j -TT- r -rpi i 1 1 i ti- r y i i i i |. > ^ n- j > h u | i t TT yrrrr p-r i 1 1 > i -1 fp 11 1 j i m ] 

40 60 80 100120140160180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 620 


42 


JiiV^ll. j|ll 


112 168 7® 

140 ' ' 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05_10_ll\787071,D 

Operator : 

Date Acquired ; 11 May 2011 1:58 

Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 71 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


ASD 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2.46 C:\Database\NIST08.L 


Ecgonine methyl 

ester 

106293-60-1 

93 

Pseudoecgonine methyl ester 

099189-88-5 

91 

Ecgonine methyl 

ester 

106293-60-1 

89 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


42 


li 


812 


Average of 2.436 to 2.613 min.: 787071 ,D\dala.ms (-) 




112 


199 




140 ^08 , 


.III, i! I ii L L [,221240 265 293 327 35 $ 386 413 440460 502 631 

^ 1 11 1M jT r pMV'ii Ti I’l i l ) p yrrp i li q-n 1 11 > i ' i t 1 1 n 1 1 f ' i n >( r TTT } r> i » | i t i , j i n < ^ ht t ] 11 u i n i i [ i i i i 11 rr j m f i f 1 1 n [ 

40 60 80 100120140160180200220240260280300320340360380400420440460480500520 
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Area Percent / Library Search Report 


Information fx^om Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05_10_ll\787071.D 

Operator : 

Date Acquired ; ^^May2011 1:58 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 71 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NlST08.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__TOX2 . L 

PK# RT Library/ID CA3i\ Qual 


4 4.15 C:\Database\NIST08.L 

Levamisole 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 
Levamisole 006649-23-6 98 


Abundance Average of 4.114 lo 4,316 mm.: 78767LD\data,ms (-) 

I 1# 



Abundance <(61883; Levamisole 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05__10_ll\787071.D 

Operator : 

Date Acquired : 1:58 

Sample Marne : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 71 

AcquisitionMeth: DRUGS,M 
Integrator : RTE 


Search Libraries; C;\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality; 80 

C;\Database\PMW_T0X2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


5 4,93 C;\Database\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundance Average of 4.885 to 4.997 min.: 787071 .D\data.ms {-) 




m/z-> 40 60 80 100120140160180200220240260280300320340360380400420440460480600520 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05__10_ll\787072.D 

Operator : 

Date Acquired : 11 May 2011 2:10 

Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 72 

AcquisitionMeth: DRUGS,M 
Integrator ; RTE 


ASD 


Abundance 


TIC: 7870/'2.D\data.ms 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio 

2.146 

535610 

15.21 

34.76 

2.401 

365446 

10.38 

23.71 

2,454 

187826 

5.33 

12,19 

4.144 

891951 

25.33 

57.88 

4.921 

1541090 

43.76 

100.00 
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Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C;\msdchem\l\data\SYSTEM6\05 10 ll\787072.D 


11 May 2011 


ASD 

72 

DRUGS.M 
RTE 


2 ; 10 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08,L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__TOX2 .L 


PK# RT Library/ID 


CASH Qual 


1 2.15 C;\Database\NIST08.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379'*24-2 97 
2-Carbomethoxy-8-methyl-8-azabicycl 043021-26-7 70 
3/5-Dimethoxyphenethylamine 003213-28-3 50 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 2.118 to 2.211 min.: 787072.D\dala.ms 0) 
1$2 


42 


82 


122 




181 




205 249267284 311 341 373 405 429 466 48950: 

T] I i I I n j I I i 11 ) M t j 'rT T i j i 1 1 r■p-^TTYrn“^JT^-rTJTTTT]^xrrp-TTTlTTTTyrTTTp^^-q-T— 


M 100J20 140 160_ 180 200 22^240 260 28^300 ^ 340_360 310 400 _420 440 460 480 510 
Abundance #45192: Ecgonidine, rnetbyl ester 


80 

60 

40 

20 


1$2 


122 




n -1 I I I I rTTnrf 


181 


m/z-> 




I I i " T 1 T M r rr}-TT- T I I r 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 360 400 420 440 460 480 500 


787072.D Fri Sep 23 08:35:51 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_025244 









Area Percent / Library Search Report 


Information 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


from Data File: 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05 10 11\787072,D 


11 May 2011 


ASD 
72 

DRUGS.M 
RTE 


2 :10 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__TOX2 . L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 2.40 C;\Database\NIST08.L 


Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

98 

Ecgonine methyl 

ester 

106293-60-1 

98 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

97 



Abundance 

80 

60 

40 

20i 


m/z-> 


42 


^2 


Lj 

Ms 


#68524: Hcgonine methyl ester 


142 'I'SS ■>99 
140 i , 


rjTTiii (] 11 I trrrftp'p iVpi f i-m yTT-i'i ^ i i i rjT i ii 1 1 n-T]-i ! n-j-T-fTT [ m i i jTiTT|-T-rF-r}! r'rrj t m ry 

40 60 80 160 120 140 160180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480500 520 


TTTJT 


787072.D Fri Sep 23 08:35:52 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_025245 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05 10 

11\787072.D 

Operator 

Date Acquired 

11 May 2011 2:10 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

72 


AcquisitionMe th 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NlST08.L 

Minimum Quality: 80 


C;\Database\PMW TOX2,L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 

3 2.45 C 

b\Database\NIST08,L 

Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 93 


Pseudoecgonine methyl ester 

099189-88-5 93 


Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 58 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


m/z-> 


42 


82 


Average of 2.436 to 2.519 min.: 787072.D\data.ms (^) 


112 


199 


40 


140 


168 


j222 261 . 282 311 34 I 359 385405 ^*29 457 481 603 532 


Hy ^ , ^' i y i ^ I iTi i [ ' r r ^ ; ^ i T iT p - r ;! j 11 'n j i lTT f irTi i p ii m' |: 11 i i p - rTTi-i " 1 1 r jTi i i j < m m p p' r ]; 111 [ i f rf'[TT 

60 80 100120140160180200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 4 40 460 4 80 600 520 6 40 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


m/z-> 


42 


82 


#68524: Ecgonine methyl ester 




112 168 199 

140 I , ! 


I I I li^^^JTrTTyrl^Tr\^^^*ly^^^xrr^Ty^TlJ^TTTJTTTtJ^ 

40 60 80 100120140160180 200220 240 260 280 300 520 340 360380400420440460 480 500520 540 


787072.D Fri Sep 23 08:35:52 2011 


Page 4 


Folk_OIG_PRR_025246 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05 

10 11\787072,D 

Operator 

Date Acquired 

11 May 2011 2:10 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

72 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C; \Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C;\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 

■PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


4 4.14 C:\Database\NIST08.L 

Levamisole 006649-23-6 
Imidazo [2, 1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 
Levamisole 006649-23-6 


Abundance Average of 4.114 lo 4.256 min.: 787072.b\data,ms {-) 



99 

98 

97 


Abundance #61883: Levamisole 



787072.D Fri Sep 23 08:35:52 2011 Page 5 


Folk_OIG_PRR_025247 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C:\msdchem\l\clata\SYSTEM6\05 10 

11\787072.D 

Operator 



Date Acquired 

11 May 2011 2:10 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

72 


AcquisitlonMeth 

DRUGS * M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries; C;\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08 .h 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


5 4.92 C;\Batabase\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


82 


42 


Average of 4.867 to 4.992 min.; 787072.D\dala.m$ (-) 
t$2 


iLij 


105 


Abundance 

80 
60 


100 




303 


272 


208 244 


150 


200 


“T 


nr 


323342 376 398417436 460 


2^ ^300 _350 

#29: COCAINE. 


400 


450 


40 

20 


8^ 


42 


fn/z-> 




182 


105 




50 


too 




152 


I 214 244 


272 


303 


150 


200 


260 


300 


360 


400 


- ! T--^" 

450 


507 636 


500 


1 


500 




787072.D Fri Sep 23 08:35:53 2011 


Page 6 


Folk_OIG_PRR 025248 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Subn^itted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


Cr\msdchem\l\data\SYSTEM6\05 10 ll\787073.D 


11 May 2011 


ASD 

73 

DRUGS.M 
RTE 


2:23 


Abundance 

4000000 

3000000 

2000000 

1000000 


2.400 

2.1451 


4.149 


TIC; 787073.D\data.ms 
4.932 




2.00 2,50 3.00 3.50 4.00 4.60 5.00 5,50 6.00 6.50 7.00* 7.50* 8.00* 8.5o' 9.0o' 9 ^ 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.145 

515040 

6.01 

9.78 

2.400 

608560 

7.10 

11.56 

2,454 

177372 

2,07 

3.37 

4,149 

2007687 

23,42 

38,13 

4.932 

5265316 

61,41 

100.00 


787073.D 


Fri Sep 23 08:35:57 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_025249 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Filet 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05_10_ll\787073 *D 
11 May 2011 2;23 


ASD 
73 

DRUGS,M 
RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW'_TOX2 .L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 2.15 C:\Database\NIST08.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379"24-2 95 
2"Carbomethoxy-8-methyl-8-azabicycl 043021-26-7 70 
3,5-Dimethoxyphenethylamine 003213-28-3 50 


Abundance 


nn/Z"> 
Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 



1^2 


#45192; Ecgonfdlne, methy) esfer 


122 


181 

I 


m/z-> 


■rrT-rrrp-rrrrr 


TyrTTTyTT rrTTTTTpTri | m m | . .Trp-rrrp-TT-r 


TTTTtjt 


40 60 80 100120140160180200220240260280300320340360380400420440460480600620640 


787073.D Fri Sep 23 08:35:57 2011 


Page 2 


Folk_OIG_PRR_025250 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05 10 11\787073.D 


11 May 2011 


ASD 

73 

DRUGS,M 
RTE 


2:23 


Search Libraries; C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW T0X2,L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


2 2.40 C:\Database\NIST08.L 


Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

98 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

98 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

97 


Abundance 


80 


60 

40 

20 


812 


Average of 2.341 to 2.436 min,: 787673.D\dala.ms (") 


42 


oW 


Ml 




112 140 

T^rr 




221 249 278296 323 353 383 406 


rt rrrn 11 r TT f nfi n - rrrrr} n 


472491 529 


■j-rr I I I I j" F 1 ^ 1 P P 1 j 1 1 I I ! I i 1 T j -r I i i j I rT7| 1 Ml I ’-' m - 1 j M I 'TJT 


m/z-> 40 60 80 100120140160180200220240260280300320340360380400420440460480500520 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


8^ 


#58524: Ecgonine methyl ester 


42 


I II ^ 


M12 

140 I 


199 


m/z-> 


r i^ r j-TT-tf^ 'tf Vi ' I I i I'i-^ r t Trp 1 I'l 11 1"! r-i ' i '| I I 1 11 n M 11 j P rp-T- r T j T-rrryn i t [ rm - p F Tr rr TT ; i [ 1 1; rp- rrr | -n "i r | u n p 'TT! | m p-jt n 11 j i i t- 

40 60 80 100120140160180200220240260280300320340360380400420440460480500520 


s. 


787073.D Fri Sep 23 08:35:57 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_025251 






Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe th 
Integrator 


C; \msdchem\l\data\SySTEM6\05__10_ll\787073 .D 
11 May 2011 2:23 


ASD 

73 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 
C: \Database\PMW__TOX2 . L 

PK# RT Library/ID 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality; 80 


CAS# Qual 


2.45 C:\Database\NIST08.L 


Pseudoecgonine 

methyl ester 

099189-'88~5 

95 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

93 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

93 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


8 ^ 


Average of 2.436 lo 2.619 min.: 787073 .D\d 3 ta.ms (-) 


42 






ji 


112 199 

I 140 168 I 




54 ! 


232 281 314 341 371 396417 448 492 

Y f t Y f- f ' t ' iVf] T' il [ I Ti rj ‘ h - r i n iTj 111 1 j n 1 1 j n n j" ! 1 11 ^ | i i i i r rr 11111 rrp ' ! 11 } i i t ; } ? n ; jT TTT- j i i f ry} < m j i rrrp-iTTyr 

m/z-> 40 60 80 10012014016018020022 a 240260280300320340360380400_420440460480500520540 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 




# 68526 ; Pseudcecgonine methyl ester 


42 


m/z-> 


112 199 

140 I 

YT^ hf i 'l I I I I I Pi I " jVrri 'i - it 


40 60 80 100120140160 ia 0200220240 'S^ 8030 ^ 20 ^ 3 ^ 80 ^ 4204 ^ 6048050 r 520 ^ 


787073.D Fri Sep 23 08:35:58 2011 


Page 4 


Folk_OIG_PRR_025252 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 



File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05_10 

11\787073 .D 


Operator 




Date Acquired 

11 May 2011 2:23 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

73 



AcquisitionMeth 

DRUGS.M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries; C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 

80 


C;\Database\NlST08.L 

Minimum Quality: 

80 


C:\Database\PMW_TOX2,L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


4 4.15 C:\Database\NIST08.L 

Levamisole 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 
Levamisole 006649-23-6 98 




787073-D 


Fri Sep 23 08:35:58 2011 


Page 5 


Folk_OIG_PRR_025253 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05 10 

11\787073 .D 

Operator 

Date Acquired 

11 May 2011 2:23 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

73 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C;\Database\NIST08.L 

C; \Database\PMV7_TOX2 . L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


4.93 C:\Database\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 


99 


Abundance 


80 


60 

40 

20 

0 


82 


Average of 4.873 to 4.997 mm.: 787073.D\daia.ms (-) 
1^2 


42 


kk 


ill 

_ 50 

Abundance 

80 

60 


105 


lib 


152 


303 


201 222 244 


272 


325344 374393 417 446 


100 


40 


20 


812 


'1 r-n . .r , r-T-v j-r- 

150 200 250 300 350 400 450 


#29: COCAINE 


42 


jUM 


182 


105 


m/z-> 


60 


100 


iK 


152 


160 


214 

200 


244 

-T'y-T- 

250 


272 


303 


-r-!—y-r 

300 


350 


400 


450 


499 524 55( 
1 - '"T"' t’ 

500 


500 


787073.D 


Fri Sep 23 08:35:58 2011 


Page 6 


Folk_OIG_PRR_025254 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C;\msdchem\l\data\SYSTEM6\05_I0_ll\787074.D 
11 May 2011 2:36 


ASD 

74 

DRUGS-M 
RTE 


Abundance 
3000000 

2000000 

1000000 

0 

Tjme'-> 2.00 2.50 


2.ikr 

.21464 


TIC; 787074.DWata.ms 
4J26 


4.130 


1 I > rr 

3.00 


r-r-rr-T-f-r- 

3.50 4.00 4.50 5.00 5.60 


""aoo" 


6.50 


' 1 r ■ r-r-n I r 

7.00 7.50 


-yn 


T 


8.00 8.60 


9.00 


9.50 


Ret * Time 


Area Area % Ratio % 


2.146 

379638 

6,65 

11,28 

2,401 

444062 

7.77 

13 .19 

2.454 

128523 

2,25 

3.82 

4,150 

1392782 

24.39 

41.37 

4.926 

3366475 

58.94 

100.00 


787074.D 


Fri Sep 23 08:36:02 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_025255 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C; \ms<ichem\l\data\SYSTEM6\05_10_11\787074 .D 

Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 74 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


2:36 

ASD 


Search Libraries; C;\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C;\Database\NIST08,L Minimum Quality; 80 

C;\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


1 2,15 C;\Database\NIST08,L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 98 
2~Carbomethoxy-8-methyl-S-azabicycl 043021-26-7 70 
3 f 5-Dimethoxyphenethylamine 003213-28-3 50 


Abunctance Average of 2.122 |o ^211 min.: 787074.Dldaia,ms (-) 



Abundance 





#46192: Ecgonidine, methyl ester 


40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 2^00 320 ^0 360^^0 400 420 440 460 480 500 * 


787074,D Fri Sep 23 08:36:03 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_025256 











Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C:\msdchem\l\data\sySTEM6\05 

10 11\787074.D 

Operator 

Date Acquired 

11 May 2011 2:36 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

74 


AcquisitionMet h 

DRUGS.M 


Integrator 

RTF 


Search Libraries; C: \Database\SLI,L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

C:\Database\PMW_TOX2.L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


2 2.40 C;\Database\NISTa8.L 


Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

98 

Ecgonine methyl 

ester 

106293-60-1 

97 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

97 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


Average of 2.353 to 2.436 min.; 787074,D\dala.ms (-) 


42 


U ' I' t i VT j r i 'W'l f i ‘ rV ' l l Y -f'l ll ' l t i' i [ I I } ] t Yk "t IJI 11 1 " n" ) i j > i <T- j; u Tj i r TT j i i ii t i j rrT-fjr i 1 1 |i i i-t- t ] h i i } J 'TTi j i n t ; 1 1 f i i n 

m/z-.> 40 60 80 100 120 140160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 


..p , 168 199 

140 




219 251 282 303 327346 383 425 446 467 507 


Abundance 

80 

60 

40 

20 




#58524: Ecgonine methyl ester 


42 




112 1®® 

. , . 140 I , 

^ 4-tflW|vrt4^rTlT 


199 


qn‘Tt T |T T -i T j i rrc ] rn rp ' r r T -^ rr i 1-^1" t ■ m iT-T-r]- nn [I r n | n ^ i T T-f j i i < >p-T i i i n jTTT- r |- r TTr]TT i i ^ M- r-r| , i i j} u n ^ i i i-r-prr 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260280 300 320 340360 380 400 420440 460 480500 


787074.D Fri Sep 23 08:36:03 2011 Page 3 


Folk_OIG_PRR_025257 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by : ASD 

Vial Number : 74 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTF 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05_10_ll\787074.D 
11 May 2Q11 2:36 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality; 80 

C: \Database\PMW__TOX2 .L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


3 2.45 C:\Database\NIST08.L 


Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

91 

Pseudoecgonine methyl ester 

099189-88-5 

90 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

86 


Abuncfance 


80 


60 


40 


20 




42 




Average of 2.436 to 2.661 min.: 787074.D\data.ms (-) 


112 


140 168 


199 


40 


j 234 253 

tTTTTTT 


281 301 

TT-rprrTyn 


[ /" ' i rp I !' I 't T TTi I r rp I I h } iTT Tfr rr T j t m i |" rr i i | ! i r' i | i m > i- T - rn j t r n [ i n (Jt 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460_480,. 


324 345 

rrm-Tf 


382400 422 

-TTjrrrTTrrTrrrr^ 


452 

TT-rp-3 


480 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


m/z-‘> 


42 

i 


a? 


#58523: Ecgonine methyl ester 


40 


112 


140 


168 


199 


T 7 I 1 I M j TT-i ' K I I I ‘ I 11 ^ r n ^ r p i < i *1 F-' rn- ~ ] ' i i I'fp i i l [ r rT- rp -i i I 'yn m | i n i | i i m ; i i m j i-; f Ti-7- rr TTTi i h p i ' rr ' j i i i > |- n i i 

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 


787074.D Fri Sep 23 08:36:03 2011 Page 4 


Folk_OIG_PRR_025258 





Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 


File Name : 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05_ 

_10_11\787074 .D 

Operator : 



Date Acquired : 

11 May 2011 2:36 


Sample Name : 



Submitted by : 

ASD 


Vial Number t 

74 


AcquisitionMeth; 

DRUGS.M 


Integrator : 

RTE 


Search Libraries 

: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_T0X2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


4 4.15 C:\Database\NIST08.L 

Levamisole 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3/5,6-tet 014769-73-4 98 
Levamisole 006649-23-6 98 


Abundance Average of 4.114 to 4.357 min.; 787074.D\data.ms (-) 




Folk_OIG_PRR 025259 


787074.D 


Fri Sep 23 08:36:04 2011 


Page 5 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05_10_ll\7 87 074,D 


2:36 


ASD 

74 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries; C;\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\NIST08,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_TOX2,L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


5 4.93 C;\Database\SLI.L 

COCAINE 


000050-36-2 99 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


m/z-> 


42 


82 




,105 


Average of 4.879 to 4.997 min.; 787074.D\data.ms (-) 
1$2 


303 





t . . . ... 

40 60 80 100120140160180200220240260280300^0340360380400420440460480600^0 


Abundance 



m/z-> 


182 


#29: COCAINE 


214 244 


272 


303 


> 11 r | 1111 j 11) I } H H I n f f jTTT t j ' 11 1 -fjrt 11 [ M I »-p- rn" |-i-i i rp ri n p i i i prrrrp- 


40 60 80 100120140160180200220240260280300320340360380400420440460480600520 


787074.D Fri Sep 23 08:36:04 2011 


Page 6 


Folk_OIG_PRR 025260 









Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired 
Sample Name : 

Submitted by ^ 

Vial Number : 

AcquisitionMeth; 
Integrator 


Data File: 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05_10_ll\787075.D 

11 May 2011 2:49 

BLANK 
ASD 
2 

DRUGS . M 
RTE 


Abundance TIC; 787075,b\data.nns 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS^** 


787075.D 


Fri Sep 23 08:36:09 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_025261 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05 10 ll\787076.D 


11 May 2011 


ASD 

76 

DRUGS.M 
RTF 


3 : 02 


Abundance 
3000000I 

2000000 

1000000 


2.igfl00 


Time-> 


yj 

2m 


) 2.60 


3^^ 


4.160 


JL, 


TIC: 78707ao\data.ms 
4.^26 


3.50 4.00 4.60 


^p-r-rTT-rT 

5.00 5.50 


I n I I 

6.00 


r-rr-T-T-TT-p-l 

6.50 7.00 


7.^ 


1-1 I !T M I I >-T-T--, rn-i I . r 

8.00 8.50 9.00 9.50 


Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


2.151 

446658 

8.05 

13,65 

2,400 

421579 

7.60 

12,88 

2.454 

133657 

2.41 

4.08 

4,150 

1272907 

22.94 

38.89 

4.926 

3273358 

59.00 

100,00 


787076.D 


Fri Sep 23 08:36:13 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_025262 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 



File Name 

C;\msdchem\l\data\SYSTEMS\05 10 

11\787076.D 


Operator 




Date Acquired 

11 May 2011 3 : 02 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

76 



AcquisitionMeth 

DRUGS,M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries; C\Database\SLI. L 

Minimum Quality: 

80 


C:\Database\NlST08.L 

Minimum Quality: 

80 


C: \Database\PMW__TOX2 . L 



PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 2.15 C:\Database\NIST08.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 97 
2"Carbome thoxy- 8 -methyl-8 -a zabieye1 043021-26-7 70 
3,5-Dimethoxyphenethylamine 003213 -28-3 47 


Abundance 

80 

60 


Average of 2.122 lo 2.217 min.: 787076.b\data.ms (-) 
1$2 


40 


20 


42 


82 


122 


m/z-> 




a 


181 


199 219 238 260 281 

T^-mTT 


325 355 393 429 462 


6o: 


•jrri rp i i p i j- n- T TjTT T i j i u rp - ri i j * v n i | i p i rp TT- f j ' n i i ^ i i rT|-rT- r i-|-rT 11 p i rnj T-i i i-]TT-rT-j-i 

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 34g 360.380 400_420 4_40 46_0 480J500 


Abundance 

80 

60 

40 

20 - 




1$2 


#45192; Eegonidine, methyl ester 


122 


40 


rryTTr 

60 


'rrtTn 




181 


80 


I [ r i 1 1 I'l i 'TT- p I nyri i i | iT TT- prr iT] 1 11 1 1 rrr i | i 11 111 l i ip r i T] 1 11 1 ] i 11 1 11 i - i t i-ti rr rn t 1 1 i - ri Tp- 

100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 600 


787076.D Fri Sep 23 08:36:13 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR_025263 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05 10 11\787076.D 


11 May 2Q11 


ASD 

76 

DRUGS.M 
RTE 


3 : 02 


Search 

Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum 

Quality; 80 


C;\Database\NIST08.L 

Minimum 

Quality; 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


2 2.40 C:\Database\NIST08.L 


Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

98 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

98 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

98 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


Average of 2.359 to 2.436 min.: 767076.D\data.ms (-) 


42 




119 168 1og 

11^ 140 ' 


m/z-> _ 50 

Abundance 

80 
60 


..1 Ji J, j 221 249 281 302 331 367 405 429 

.^L. ^ 11 . , ^ J f ^ ^ f—p-r-i—I —r r- r-- i j ■■r—r" 




100 150 200 ,. 250 ..__300 _ 35^ 400 

#58524; Ecgonine methyl ester 


450 


497 _ 54i 

600 


40 

20 

0 


42 


J 


m/z-> 


1^1 jIj 

50 


112 168 199 

140 1 , 


i|_4L 


100 


150 


200 250 


300 


r-.'-T-r- 

350 


400 


450 


600 




787076.D 


Fri Sep 23 08:36:13 2011 


Page 3 


Folk_OIG_PRR_025264 












Area Percent / Library Search Report 


Information from 

Data File: 


File Name : 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05 

10 11\787076.D 

Operator : 



Date Acquired 

11 May 2011 3:02 


Sample Name : 



Submitted by : 

ASD 


Vial Number : 

76 


AcquisitionMeth: 

DRUGS,M 


Integrator 

RTF 


Search Libraries 

: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C;\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


3 


2.45 


C:\Database\NIST08.L 
Pseudoecgonine methyl ester 
Bcgonine methyl ester 
8-Azabicyclo[3.2,1]octan-3 ~ol, 


099189-88-5 
106293-60-1 
8-me 000120-29-6 


96 

93 

56 


Abundance 


80 


60 

40 

20 


42 


m/z-> 




112 

[ 


Average of 2.436 to 2.519 mm.: 787076.D\data.ms (-) 


168 


199 


jam. 


221 251 281 324342 362 383 416 446 


T pri M 1 H ri 1 } 11 r r 'j M n j rrrT|i 11 f | rrrTyT-r rrp t p i j T TTTjTTT r prrr i j i i rrpr 

4b 6b 80 100120140160180200220240260280300320340360380400420440460481^00 


rp-TT 


50352; 



787076.D Fri Sep 23 08:36:14 2011 Page 4 


Folk_OIG_PRR_025265 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name i C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05_10_ll\787076.D 

Operator : 

Date Acquired : 11 May 2011 3:02 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 76 

AcquisitionMeth: DRUGS .M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__T0X2 . L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


4 4.15 C:\Database\NIST08,L 

Levamisole 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 
Levamisole 006649-23-6 98 



787076.D Fri Sep 23 08:36:14 2011 Page 5 


Folk_OIG_PRR_025266 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 



File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05 10 

11\787076.D 


Operator 




Date Acquired 

11 May 2011 3;02 



Sample Name 




Submitted by 

ASD 



Vial Number 

76 



AcquisitionMeth 

DRUGS,M 



Integrator 

RTE 



Search Libraries: C; \Database\SLI.L 

Minimum Quality; 

80 


C:\Database\NIST08 .h 

Minimum Quality: 

80 


C ; \Database\PMW__TOX2 . L 



PKiJ RT 

Library/lD 

CAS# Qual 


4.93 C t\Database\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 


99 


Abundance 


80 


60 

40 

20 


42 


a2 


105 


Average of 4.873 lo 4.997 787076.D\data.ms (-) 

lS2 


jk 


152 


303 


272 


201221 242 


323342 374 401 430 465 504 532 


U ^ i ' fiYfftfpTff| fr< 1 ' [ ! '< I V j Ti ' il} ! 'rn P | | i "j '( T TTi 11 u p 11111 rf ryn 111 1 m 11111 prTTTyi p 11 prt i i j 111 rp - rn | ^ irr; m ^ j - T Tr rp - > p - ^yr 

m/z-> 40 60 80 100120140160180200220240260280300320340360380400420440460480600520 


Abundance 

80 

60 

40 

20 


42 


s!2 


#29: COCAINE 




182 


105 




152 


214 244 


272 


303 


rrrTTTTrrrp-rrrrrTT 


. p-riT7TTTrpn'rT|TTTY7TTjYf-rtn'‘t | T^n^|tTTTYn'TT-| , , ^■^yTT^^o-tTJTT^^■T-■rr^TT^Tl-T^^^^ I I ^ rTTTTywrrp-rT 

m/z-^> 40 60 80 100120140160180200220240260280300320340360380400420440460480500520 


787076.D Fri Sep 23 08:36:14 2011 


Page 6 


Folk_OIG_PRR_025267 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C: \msdchem\l\data\SYSTEM6\05__10_ll\787077 , D 

Operator : 

Date Acquired : 11 May 2011 3:14 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number i 77 

AcquisitionMeth: DRCJGS.M 
Integrator : RTE 



Ret, Time Area Area % Ratio % 


2.151 

502675 

10.69 

19.85 

2.400 

422315 

8.98 

16.68 

2.454 

156659 

3.33 

6.19 

4.149 

1087948 

23.14 

42.96 

4.926 

2532373 

53.86 

100.00 


787077.D Fri Sep 23 08:36:19 2011 Page 1 

Folk_OIG PRR 025268 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C:\msdchem\1\data\SYSTEM6\0 5 

10 11\787077.D 

Operator 

Date Acquired 

11 May 2011 3:14 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

77 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C: \Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 2.15 C:\Database\NIST08.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-24-2 97 
2-Carbomethoxy-8"methyl-8"azabicycl 043021-26-7 70 
3,5“Dimethoxyphenethylamine 003213-28-3 50 



1$2 


80 


60 


40 


20 


04 


122 


m/z-> 


rpr 


TJT 




181 


fVnMrJVpr 


TJT 


TjrrTTjTTT r jTTTTyr 


tjtt 


TJTTTT-p JTT[ I I M j p-fTT-[T 


40 60 80 100 120 140 160180 200 220240260 280 300 320340 360 380400420 440460480500 


787077.D Fri Sep 23 08:36:19 2011 Page 2 


Folk_OIG_PRR 025269 








Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\OS__10__ll\787077.D 

Operator : 

Date Acquired : 3 :14 

Sample Name ; 

Submitted by i ASD 

Vial Number : 77 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\PMN_T0X2.L 


PK# 

RT 

Library/ID 


Qual 

2 

2.40 

C:\Database\NIST08.L 





Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 

99 



Bcgonine methyl ester 

106293-60-1 

98 



Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 

98 



787077.D Fri Sep 23 08:36:20 2011 Page 3 


Folk^OIG PRR 025270 















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name ; C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05_10_ll\787077,D 

Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 77 

AcquisitionMeth: DRUGS,M 
Integrator : RTE 


ASD 


Search 

Libraries: C;\Database\SLI,L 

Minimum 

Quality: 80 


C:\Database\NlST08.L 

Minimum 

Quality; 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 



PK# 

RT Library/ID 

CAS# 

Qual 


3 2.45 C;\Database\NIST08,L 


Pseudoecgonine methyl ester 

099189-88-5 

94 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

91 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

74 



Abundance 



^58526: Pseudoecgonine methyl ester 


199 


I I H < ^ j rrrry n-TT-p- n - r| - n -TTj'l'T t i j n n j i i i rynn n i i i j i 


TJTTTTJT 


m/z-> 40 60 80 100 120140160180200220240 260280300320340360380400420440460480500520540 


787077,D 


Fri Sep 23 08:36:20 2011 


Page 4 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05 

10 11\787077.D 

Operator 



Date Acquired 

11 May 2011 3:14 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

77 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C: \Database\SLI,L 

Minimum Quality.- 80 


C;\Database\NIST08.L 

Minimum Quality; 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


4,15 C:\Database\NXST08.L 

Levamisole 006649-23-6 99 
Imidazo[2;1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 005036-02-2 97 


Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 


61 


148 


Average of 4.108 to 4.262 min.: 787077.D\data.ms (“) 


73 


101 


121 

,1 I 

II .|l 


204 


I 176 


I ii, 222 249267 298 324343 378 399 429 451 476 507 54: 

^ ' j' 'i ' i'" n v-^TTTT'yTTrTTi f» H | i i t j ' r rr i} < t < t} <'ri i j > n i [ i i -r r yTT 1 1 j 1 111 [ t h n } h m [ i my i n >} i n 11 > i j 11 p r ]rTTTT]| 111 rj r 

m/z-> 40 60 80 100120140160180200220240260280300320340360380400420440460480500620640 


Abundance 


#61883: Levamisole 



i|Ti n j 1111 p-i'TT[~ r !' I I j I H ( " I ' n n }»i i xj-i i rT'jTTTTyTTT r j-rTi~i~ 

m/z-> 40 60 80 100 120 140 160180200220 240260280300320340360380400420440460480500520640 


Folk_OIG_PRR 025272 


787077.D 


Fri Sep 23 08:36:20 2011 


Page 


5 








Area Percent / Library Search Report 


Information 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


from Data File: 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05 10_ll\787077.D 


11 May 2011 


ASD 
77 

DRUGS,M 
RTE 


3:14 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C: \Database\PMW__TOX2 . L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


5 4.93 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 


Abundance 


80 


60 


40 


20 


mfz-> 


42 


82 






105 


Average of 4.879 fo 4.997 min.: 787077.D\data.ms {-) 
182 


rlVm 


152 

hrl4ipVrr: 


303 


272 


„ 2p1 220 243 

iTTryj 


T^r 


JJT 


ji-rrrp- 


327345 368 393413 433 


TJT 


ri'i- 






rjT 


469487 511 

XVTTTJT 


40 60 80 100120140160180200220 240260 280 300320340360380400420440460480600520 


Abundance .. . #29: COCAINE 



m/z-> 40 60 80 100120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380400 420 440 460 480 500 520 


Folk_OIG_PRR 025273 


787077.D 


Fri Sep 23 08:36:21 2011 


Page 6 












Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C: \msdchem\l\data\SYSTEM6\05_10__ll\787078 , D 

Operator : 

Date Acquired : ^^May2011 3:27 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 78 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Abundance TIC: 787078.D\dala.ms 


2000000 



4.< 

)26 

1500000 





1000000 


4.150 

i 


600000 

0^ 

I 4^'* 

-Till ■ rT-T'l 

^ t 1 1 1 t-rl 

T" F T 1 ! i r y r-T -1 1 i M 1 1 [-.f j -r i-T-TT-l r i-TI 1 1 I" rT'T'T-m~| 1 1 rrT~T-T 1 1" 


.__2.00 2,60 . 3,00 3,50 4,00 4.5^ 6,00 6.50 6.00,.6,50 7,00 7,50 ^.Sq_ 9.00 .. 9,6.0_ 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio 

2.146 

419621 

9.13 

16.26 

2.401 

397901 

8.65 

15.42 

2,454 

140447 

3.05 

5,44 

4,150 

1059112 

23.04 

41.04 

4.926 

2580614 

56,13 

100.00 


787078.D Fri Sep 23 08:36:26 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR_025274 














Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C: \msdchem\l\data\SYSTEM6\0S__10_ll\787078 ,D 

Otperator : 

Date Acquired : 3:27 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 78 

AcquisitionMe t h: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries; C;\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\NIST08.L Minimum Quality; 80 

C;\Database\PMW__TOX2 .L 

PKtt RT Library/ID CAS# Qual 


1 2,15 C:\Database\NIST08,L 

Ecgonidine, methyl ester * 127379-24-2 95 
2-Carbomethoxy-8-methyl-'8“azabicycl 043 021-26-7 70 
3,5-Dimethoxyphenethylamine 003213-28-3 59 


Abundance 

80 


Average of 2.110 to 2.2t1 min.; 787078.D\data.ms (-) 
1$2 


60 



nr)/z->_ 40 60 8p__100 120^140 160 180 20_0 220 2^0 260^0 300 320 340 360 380 .^ 420 440 460 ^0 600 



787078,D Fri Sep 23 08:36:26 2011 Page 2 


Folk^OIG PRR 025275 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name ; C; \msdchem\l\data\SYSTEM6\05__10_ll\787078 ,D 

Operator : 

Date Acquired : 3:27 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 78 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTF 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_T0X2,L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


2 2.40 C:\Database\NIST08,L 

Ecgonine methyl ester 106293-60-1 98 
Ecgonine methyl ester 106293-60-1 98 
Ecgonine methyl ester 106293-60-1 97 


Abundance Average of 2.359 to 2.436 min,: 787078.D\dala,ms (-) 



787078.D Fri Sep 23 08:36:27 2011 Page 3 


Folk^OIG PRR 025276 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05_10__ll\787078.D 

Operator : 

Date Acquired : 3:27 

Sample Name : 

Submitted by : ASD 

Vial Number : 78 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08.L Minimum Quality: 80 

C;\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


3 2.45 C:\Database\NIST08,L 


Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 

91 

Ecgonine methyl ester 

106293-60-1 

90 

Ecgonine 

000481-37-8 

72 


Abundance Average of 2.436 to 2.573 min.: 787078.D\data.ms (-) 

! T, 

80 i 


60 




787078.D Fri Sep 23 08:36:27 2011 Page 4 


Folk^OIG PRR 025277 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 

File Name : C; \msdchem\l\data\SYSTEM6\05_10__ll\787078.D 

Operator : 

Date Acquired r^^^4a^^2011 3:27 

Sample Name : 

Submitted by t ASD 

Vial Number : 78 

AcquisitionMeth: DRUGS.M 
Integrator : RTE 


Search Libraries: C;\Database\SLI.L Minimum Quality; 80 

C:\Database\NIST08,L Minimum Quality: 80 

C;\Database\PMW_TOX2.L 

PK# RT Library/ID CAS# Qual 


4 4.15 C;\Database\NIST08.L 

Levamisole 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b]thiazole, 2,3,5,6-tet 014769-73-4 98 
Levamisole 006649-23-6 98 


Abundance Average of 4.114 to 4,286 min.: 787078 b\data.ms (-) 




787078.D Fri Sep 23 08:36:27 2011 


Page 5 


Folk_OIG_PRR 025278 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data Filer 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05 

10 11\787078.D 

Operator 

Date Acquired 

11 May 2011 3:27 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

78 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries; C: \Database\SLI. L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2 .h 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


4.93 C:\Database\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 


99 


42 


Abundance 

80 
60 

40 

20 

0 

m/z--> _50 

Abundance 

80 

60 


Average of 4,879 to 4.992 min.; 787078.D\data.ms (-) 
1$2 


-JgjPfilM 


105 


100 




150 




303 

272 I 

03 22-1245 I 1 327346 384 405 434455 477 

- I , , j - ■I 1 t t I I I I p . -f- 


528 


40 


20 




20 0 J50_ 300 _ 350 

#29: COCAINE 


400 


450 


600 


42 


U! 


182 


105 


iiji. 


152 


272 

214 244 [ 


303 


m/z-> 


50 


100 


150 


200 


250 


300 


350 


--7 I r-"r I . y-•r“r-^-T-y-^ 

400 450 500 
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Folk_OIG_PRR 025279 










Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File; 
File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\sySTEM6\05_10_ll\787079.D 
11 May 2Q11 3;40 


ASD 

79 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance TIC; 787079.D\data.ms 



Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

2.152 

530754 

7.86 

13.81 

2.401 

551919 

8,18 

14.36 

2.460 

176495 

2.61 

4.59 

4.150 

1647539 

24.41 

42.87 

4.926 

3842741 

56.93 

100.00 


787079.D 


Fri Sep 23 08:36:31 2011 


Page 1 


Folk_OIG_PRR 025280 
















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05 

10 11\787079.D 

Operator 

Date Acquired 

11 May 2011 3:40 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

79 


AcquisitionMe t h 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Dafcabase\PMW_TOX2.L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 2.15 C:\Database\NIST08.L 

Ecgonidine, methyl ester 127379-'24-2 95 
2-Carbomethoxy-8-methyl-8-azabicycl 043 021-26-7 70 
3;5-Dimethoxyphenethylamine 003213-28-3 53 


Abundance 

80 

00 

40 

20 


Average of 2.122 to 2.217 min.; 787079.D\dala.ms (-) 
1$2 


42 

82 122 


161 


200 222 246 267 291309 336 366 


413 439 461 482 61( 


m/z-->_ 

Abundance 

80 

60 

40 

20 


T^T'rrj v.'. ."f”, V} 1 ri”t | rv.. f rn-rvrTTTT ^ ni j m . < | 11 rrp-rrrpTiTj* h . [ m . t [ rrr ^ | n i i j m i j i m i j it rp u t j i n 111 i n j 

40 60 80 100120140 160180200220 240260 280 300 320 340 360380 400 420440 460 480 500 


1$2 


#45192: Ecgonidine, methyl ester 


122 


m/z-> 


rrjT 


ic!)» 

r prrrr - [- - i ‘ T j 


181 




ry-f r n j T 


i-p-'T'Ti ? I H i-q-i T-TTp-r T Tj- rr i-T j-TTT 111 1 M ^ > n 'T | - 1 I 1 I [ I u t j n I > j I I H I r -rrr j TTT i ] i 


40 60 80 100120 140160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 
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Folk_OIG_PRR 025281 



















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05 

10 11\787079.D 

Operator 



Date Acquired 

11 May 2011 3:40 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

79 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C;\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


C: \Database\PMVJ_TOX2 . L 


PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


2 2.40 C:\Database\NIST08.L 


Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

98 

Ecgonine 

methyl 

ester 

106293-60-1 

98 

Ecgonine methyl 

ester 

106293-60-1 

97 



m/z:-> 40 60 80 100120140 160 180200220240260 280300320340 360380400420440460480500620 


Folk_OIG_PRR 025282 


787079.D 


Fri Sep 23 08:36:32 2011 


Page 3 













Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 

C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05 

10 11\787079.D 

Operator 



Date Acquired 

11 May 2011 3:40 


Sample Name 



Submitted by 

ASD 


Vial Number 

79 


AcquisitionMeth 

DRUGS -M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\NIST08.L 

Minimum Quality: 80 


C:\Database\PMW_TOX2.L 


PKft RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


3 2.46 C:\Database\NIST08.L 

Ecgonine methyl ester 106293-60-1 95 
Ecgonine methyl ester 106293-60-1 94 
Pseudoecgonine methyl ester 099189-88-5 90 


Abundance 



Average of 2.436 to 2.637 min.: 787079.D\data.ms {-) 


20 




60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 


112 


140 


168 


199 


m/Z“-> 


40 


225241 260 281 314 331 354 378 399415 446 461 


Abundance #58524: Ecgonine methyi ester 



787079.D 


Fri Sep 23 08:36:32 2011 


Page 4 


Folk OIG PRR 025283 

















Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 


File Name 
Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMeth 
Integrator 


C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05 10 ll\787079,D 


3:40 


ASD 

79 

DRUGS.M 
RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI.L Minimum Quality: 80 

C:\Database\NIST08,L Minimum Quality: 80 

C:\Database\PMW_T0X2.L 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.15 C:\Database\NIST08,L 

Levamisole 006649-23-6 99 
Imidazo[2,1-b] thiazole, 2,3,5,6-tet 014769--73-4 98 
Levamisole 006649“23“6 98 


Abundance 

80 

60 

40 


m/z-> 


20 

51 


Average of 4.084 to 4.239 mfn.: 787079.D\data.ms (-) 
148 


204 


73 


101 


121 




176 

1 


224 248266 298316 340 369 401 429 451 479 506 527 


r777-^t-|-r1n‘rp-TTT^TTTT7-^^rrpnTpTTTyTT^^■yTr^^px^rp'^TT7TT^ ri r. p ^ m ^ > m i h ^ ^ m m [. m ^ ^ p m . [ m . q u u j j. m p i m 11 

40 60 80 100120140160180 200 220 240 260280 300320 340 360 380400420440460480600620 


Abundance 


80 


60 


40 


20 




51 




148 


73 


101 


121 






#61883: tevamisofe 


204 


176 

rpnnf4pr 


rp-rn-jT 


40 60 80 100 120140 160180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 
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Folk OIG PRR 025284 









Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C:\msdchem\l\data\SYSTEM6\05_10_ll\787079,D 

Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number : 79 

AcquisitionMeth: DRUGS 
Integrator : RTE 



Search Libraries: C;\Database\SLI.L 

C:\Database\NIST08.L 
C:\Database\PMW_T0X2.L 


Minimum Quality: 80 
Minimum Quality: 80 


PK# RT Library/ID 


CAS# Qual 


4.93 C:\Database\SLI.L 
COCAINE 


000050-36-2 


99 


Abundance 


m/Z“>_ 

Abundance 

80 

60 

40 

20 

0 

m/z-> 



Average of 4.873 to 4.997 min.; 787079.D\data.ms (-) 
1^2 


303 


272 


ii , I , , 


200 


250 


300 


322341360 386405425 447 468 493 518 54 
T ' ' ' I ' ' * ' I 


350 


400 


1“‘ ' M ' ' ' ' f 

450 600 


#29; COCAINE 




42 

i 

-i 


182 


60 


105 


I 1 


100 


160 


200 


303 

272 j 

214 244 1 1 


250 


300 


350 


-r—1—r-T—f—!—[—I- 

400 460 


n~j~r. I-- 

500 


Folk OIG PRR_025285 


787079,D 


Fri Sep 23 08:36:33 2011 


Page 6 






















Area Percent / Library Search Report 


Information from 
File Name : 

Operator : 

Date Acquired : 
Sample Name : 
Submitted by : 
Vial Number 
AcquisitionMeth: 
Integrator : 


Data File: 

C :\msdchem\ 1 \da ta\SySTEM6\05_10_11\7 8 7 0 81.D 

11 May 2011 4:05 

BLANK 

2 

DRUGS,M 
RTE 



Abundance TIC; 78708LD\data.ms 



Ret. Time 


Area Area % Ratio % 


INTEGRATED PEAKS*** 


787081,D Fri Sep 23 08:36:49 2011 Page 1 


Folk OIG PRR 025286 





Area Percent / Library Search Report 


Information from Data File: 

File Name : C: \msdcheni\l\data\SYSTEM6\05_10_ll\787082 .D 

Operator 
Date Acquired 
Sample Name 
Submitted by 
Vial Number 
AcquisitionMe t h 
Integrator 


11 May 2011 4:18 

COCAINE STD 

51 

DRUGS.M 
RTE 


Abundance 

1500000 

1000000 

600000 


TIC: 78708ZD\dala.fns 
4.$20 


U T "" f rv i ? •; p v 'l 1 f I f r-T-- pr ' i rT-p i i i ryT"; i j f i rr - r - p i - r r i ] i - r-i-r ' i i i i i i T-- p-r" > i ] i r 

Tinie-> 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.60 6.00 5.50 6.00 6.60 7.00 7.50 8.00 8.60 9.00 9.50 


Ret. Time 

Area 

Area % 

Ratio % 

4.920 

1706876 

100,00 

100.00 


787082.D 


Fri Sep 23 08:36:52 2011 


Page 1 


Folk_01G_PRR_025287 




Area Percent / Library Search Report 


Infoi^mation from Data File: 


File Name 

C:\msdchem\l\data\sySTEM6\05 

10 11\787082.D 

Operator 

Date Acquired 

11 May 2011 4:18 


Sample Name 
Submitted by 

COCAINE STD 


Vial Number 

51 


AcquisitionMeth 

DRUGS.M 


Integrator 

RTE 


Search Libraries: C:\Database\SLI,L 

Minimum Quality: 80 


C;\Database\NIST08.L 

C: \Database\PMW__TOX2 . L 

Minimum Quality: 80 

PK# RT 

Library/ID 

CAS# Qual 


1 4.92 C:\Database\SLI.L 

COCAINE 000050-36-2 99 




787082.D 


Fri Sep 23 08:36:52 2011 


Page 2 


Folk OIG_PRR_025288 








